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Artikel-Nr. Größe Ventil & 17 ee Bu b ber ® 
082 402 01 3.00 50 TR4 

082 403 01 3.50 - 10 50 TR87 

082 404 01 3.50/4.00 - 10 50 TR4 

082 405 01 2.50/2.75 - 12 

082 395 01 2.75/3.00 - 12 

082 406 01 3.00/3.25 - 12 Ei 

082 407 01 120170 - 12 . 

082 408 01 130/70 - 12 ' 

082 409 01 130/60 - 13 50 TR87 

082 410 01 130/140/90 - 15 

081 156 01 2.00/2.25 - 16 50 TR4 ’ 
081 157 01 2.50/2.75 - 16 50 TR4 

082 396 01 3.00/3.25 - 16 50 TR4 Box 

082 411 01 2.50/2.75 - 17 

082 398 01 2.75/3.00 - 17 

082 412 01 3.50/4.00 - 17 

082 413 01 2.25/2.50 - 18 50 TR4 

082 363 01 2.75/3.00 - 18 50 TR4 

082 364 01 3.00/3.25 - 18 50 TR4 

082 399 01 3.25/3.50/4.10 - 18 50 TR4 

082 366 01 4.00/4.50/4.75 - 18 50 TR4 

082 400 01 2.00/2.25 - 19 

082 414 01 2.75/3.00 - 19 ' 
082 367 01 3.00/3.25 - 19 

082 401 01 3.25/3.50/4.10 - 19 

082 369 01 2.75/3.00 - 21 50 TR4 

082 370 01 3.00/3.25 - 21 50 TR4 
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